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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല . 


[ നമ്പർ 212021 ] 


അടങ്കൽ തുക ? 4,00,000 . 


( 1 ) 


നമ്പർ സി 1 / 19555 ( 2 ) /2021/ജി.എം.സി.റ്റി . 


2021 ജൂൺ 9 . 


നിരതദ്രവ്യം - 7 4,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ_ R 1,200 + 144 + 12 = 


1,356 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -7 678 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 13-7-2021 , 3 മണി . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് , ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് Leukoreduction Filter for 
RBCS ( lab side ) ( Leucocyte depletion filters for red cell 
concentrates : lab side 

-400 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം -695 011 , കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയ തി യിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രുടെയോ അവർ 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 14-7-2021 , 2.30 മണി . 


സമയവും 


ദർഘാസ് 

തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും 
14-7-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2022 . 


Gaz . No. 26 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm , 


One year . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് . ദർഘാസ് 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
mldonlod.00 ) molemo 233 cowld000 ( alcolg 3108 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . . 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


SPECIFICATION OF THE ITEM 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Leucocyte depletion filters for red cell concentrates : 

Lab Side 


For Single red cell unit , use in blood bank side 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Should be High filtration efficiency and 
performance filters 


Minimal volume loss 


No priming with saline required 


7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


Should have airvent for easy removal of air 


. 


Melt - blown non - woven polyester fibre 


No clumping and RBC rupture 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Non ionic coated fibre surface 


Should be Neither positively nor negatively 
charged 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Should have Excellent wetting characteristic for 
speedy procedure 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


High biocompatibility 


Red blood cell recovery : > 90 % 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Filtration efficiency : consistently averaging less 
than 0.5 x 105 residual loukocytes 


Filter housing hold - up volume : 30 ml or less 
Filtration time : consistently less than 20 min . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


Transparent housing with printed batch Number 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


Tamper proof label 


2 years 

shelf life from date of manufacture 


Should be Indian and international approval 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


base in Kerala 


Should have good user 
( Attach user list ) 


15. Specifications of the items are given in the list . 
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ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2022 . 


16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time . They should have valid 
authorisation letters . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പ്രവൃത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


( 2 ) 


[ നമ്പർ 30 2021 ] 


SPECIFICATION OF THE ITEM 


നമ്പർ സി 1,19555 ( 3 ) } 2021 } ജി.എം.സി.റ്റി . 


2021 ജൂൺ 11 . 


1 . 


Triple , Inline Bags with Leuoreduction Filter 


Quantity : 200 Kits . 


Triple Blood Bag System with inline 
Leucocyte filter to ensuring 99.99 % 
Leukodepletion . . 
Bags with filter should be able to Centrifuge 
in any existing equipment with no risk of 
damage to the Bags or filter . 


തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് , 
ടാൻസ്പഷൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ( 1 ) Leuko 
reduction Filters inline ( Triple inline Bags with Leuko 
reduction Filter ) -200 kits , ( 2 ) Leuko reduction Filter for 
plateless Labside ( Leuckocyte depletion filters for platelet 
concentrates Lab Side ) —100 kits 106813 ) Molcelon / 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി 
പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം -695 011 , കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തി രിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വകി കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Should get Log 4 Leukodepleted Blood Products 
by Manual Method of Component Separation . 
Filtration efficiency : consistently averaging less 
than 0.5 x 105 residual leukocytes . 


No loss of platelet , all three components can be 
used ( RBC , Platelet and Plasma ) 


Priming should be by Gravity . 


Should be 100 % Closed System . 


അടങ്കൽ തുക ? 3,20,000 . 


Flexible filtration start ( after 2 h to < 24 h 
depending on cooling procedure ) 
Flexible temperature in Filtration ( at cold 
temperature or at room temperature ) 
No Automated equipment is required for 
separation . 

. 


നിരതദ്രവ്യം- Y 3,200 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 


ഒറിജിനൽ - 1,085 ( t 960 + 115 + 10 ) 


Minimum Filtration Time and Maximum Red Cell 
Recovery > 90 % 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -1 543 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22-7-2021 , 3 മണി . 


Easy to use during processing . No squeezing 
required . . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 


Should comply to necessary Indian and 
International Standards , Copy of the same to be 
attached . 


സമയവും 23-7-2021 , 2.30 മണി . 


സമയവും 


ദർഘാസ് 

തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും 
23-7-2021 , 3 മണി . 


Should have good user base in Kerala 
( Attach user list ) 
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2 . 


Leucocyte depletion filters for Platelet 
Concentrates : Lab Side 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Quantity : 100 Kits . 


For 5 to 6 platelet concentrates / PRP / Buffycoat , 
use in blood bank side 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Should be High filtration efficiency and 
performance filters 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Minimal volume loss 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


. 


No priming with saline required 
Should have airvent for easy removal of air 
Melt - blown non - woven polyester fibre 
No clumping and platelet agitation . Good swirling 
after filtration 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


Non ionic coated fibre surface 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Should be Neither positively nor negatively 
charged 
High biocompatibility 
Platelet recovery : > 85 % 
Filtration efficiency : consistently averaging less 
than 0.5 x 105 residual leukocytes 
Filter housing hold - up volume : 30 ml or less 
Filtration time : consistently less than 10 min 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time . They should have valid 
authorisation letters . 


. 


3 years shelf life from date of manufacture 


Should be Indian and International approval 


base in Kerala 


Should have good user 
( Attach user list ) . 


TENDER SCHEDULE 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


( 3 ) 


( നമ്പർ 4,2021 ) ] 


നമ്പർ സി 1,35497 ( 1 ) } 2021 / ജി.എം.സി.റ്റി . 


2021 ജൂൺ 14 . 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് , ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗ ത്തിലേക്ക് Dual Range Analytical 
Balance - 6300m 963133molcelo / 100mmo g.mol 
Gelo mojo CD0000108 2268012 Borecom CO Duom121 
കൊള്ളുന്നു . . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് 
poslomlocomoc woo0 ( loomulgou , o1.09.08 
കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം -695 011 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
തീയ തി യിലും സമ യത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ് . . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


അടങ്കൽ തുക ? 2,00,000 . . 
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TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 


One year . 


നിരതദ്രവ്യം- X 2,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ ? 678 ( 8 600 + 72 + 6 ) . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -1 336 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22-7-2021 , 3 മണി . 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23-7-2021 , 2.30 മണി . 


3. Advance payments conditions will not be 
considered . 

. 


സമയവും 


ദർ ഘാസ് 

തുറ ക്കുന്ന തീയതിയും 
23-7-2021 , 3 മണി . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


31-3-2022 . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് , ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 

. 


7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ANALYTICAL WEIGHING 

BALANCE 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . . 


Capacity : 82g / 220 g 


Readability : 0.1 mg 


Linarity : +0.3 mg 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Repeatability : 0.1 mg ( Rt < 50g ) , 


0.13 mg ( 50g < RtX 220g ) 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


Sensitivity drift : 1 ppm / ° C in temperature + 10 ° = + 40 ° C 


11. Belated tenders will not be considered under any 


Pan size : 0 85 mm or above 


circumstances . 

. 


Adjustment / calibration : automatic internal calibration 


Working temperature : + 10 ° - + 40 ° C 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 

. 


Stabilization time : 3.5 s 


Interface : 2 x RS 232 , USB - A , USB - B , WiFi - option 


Certification : CE , GLP Compliance , ISO 9001 , OIML 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


ALIBI Memory : up to 100000 


Display : Backlit LCD Display 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Warranty : 1 year . 


Gaz . No. 26 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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15. Specifications of the items are given in the list . 


( 2 ) 


നമ്പർ സി5-56882021 . 


2021 ജൂൺ 11 . 


16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirements in the tender notification . 


സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗത വകുപ്പ് , ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative who 


ദർഘാസ് നമ്പർ -12 സി5,2021-22 . 


may present at the time . They should have valid 
authorisation letters . 


സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത - കാർപ്പെന്ററി ഐറ്റംസ് . 


അടങ്കൽ തുക 


- ₹ 


1,30,000 . 


18. More details can be had from this office on 
working hours . 

. 


നിരതദ്രവ്യം- X 1,500 , 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


Govt . Medical College , 


( Sd . ) 
Principal . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 448 ( Including S.T. ) . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 12-7-2021 , 1 മണി . 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 12-7-2021 , 3 മണി . 


Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 12-7-2021 , 


Water Transport Department 


3.15 മണി . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477-2252015 . 


നമ്പർ സി2-56922021 . 


2021 ജൂൺ 8 . 


( 3 ) 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് , ആലപ്പു ഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നമ്പർ സി5-5689 2021 . 


2021 ജൂൺ 11 . 


സംസ്ഥാന 


ദർഘാസ് നമ്പർ -60 സി 2 / 2021-22 . 


ജലഗതാഗത വകുപ്പ് , ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറ ന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് വെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


സപ്ലേ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത - മാംഗനീസ് ( ബാൺ സ് 


ദർഘാസ് നമ്പർ -11 സി 5 2021-22 . 


പാപ്പല്ലർ . 


അടങ്കൽ തുക ? 1,37,000 . 


സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത- Metal Items . 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


4,65,000 . 


നിരതദ്രവ്യം ? 1,370 . 


നിരതദ്രവ്യം- ? 4,650 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 448 ( Including S.T. ) . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,008 ( Including S.T. ) . 


ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 


ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 


സമയവും -- 6-7-2021 , 1 മണി . 


സമയവും -- 14-7-2021 , 1 മണി . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 


സമയവും - 6-7-2021 , 3 മണി . 


സമയവും -- 14-7-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6-7-2021 , 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14-7-2021 , 


3.15 മണി . 


3.15 മണി . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477-2252015 . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477-2252015 . 


372 


29th JUNE 2021 ] 


STORES PURCHASE 


443 


( 4 ) 


( 5 ) 


നമ്പർ സി5-56912021 . 


നമ്പർ സി5-56902021 . 


2021 ജൂൺ 11 . 


2021 ജൂൺ 11 . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് , ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് , ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ -14 സി 5 2021-22 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ -13 സി 5 2021-22 . 


സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട വസ്തു- Glass , Acrylic Sheet , 

Plywood etc. 


സപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട വസ്ത GI . Sheet . 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


2,50,000 . 


അടങ്കൽ തുക 


- ₹ 


2,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം- 

* 2,000 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 448 ( Including S.T. ) . 


ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 


നിരതദ്രവ്യം ? 2,500 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 7 560 ( Including Tax ) . 

ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 12-7-2021 , 1 മണി . 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 12-7-2021 , 3 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12-7-2021 , 
3.15 മണി . 


സമയവും -- 12-7-2021 , 1 മണി . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 


സമയവും - 12-7-2021 , 3 മണി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12-7-2021 , 


3.15 മണി . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477-2252015 . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477-2252015 . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് , 
ആലപ്പുഴ . 


( ഒപ്പ് ) 
ഡയറക്ടർ . 
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